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НАДПИСИ НА ИЗДЕЛИЯХ 

Общие эргономические требования 

ОКСТУ 0029 


Директивным письмом организации от 29.12.35 
К? 017-1 07 /К/ 2094 срок действия установлен с 01.01.87 
до 01.01.92. 

Настоящий стандарт распространяется на статические 
надписи на панелях управления радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА). 

Стандарт уотанавлшает общие ергономиіескяе требования 
к начертанию и составу шрифтов ^ к символам, надписям и их 
расположению на изделиях. 

Стандарт не расііространяется на надписи ііа мнемосхе- 
мах, шильдиках и органах управления. 


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Надписи и символы, нанесенные на панелж РЭА, 

должны восприниматься мгновенно и однозначно. 

1.2. Кодирование ин^рмации - по ГОСТ 21829-76. 

1.3, Освещенность, яркостный контраст надписей, сиьівр- 
ЛОБ и фона должны обеспечтать хорошую читаемость (в соот- 
ветствии с рекомендуемым приложением і), 

1.4, Надписи и символы воспроизводятся на панелях раз- 
личными методами (в зависимости от технологии) ; плоской пе- 
чати, гравировкой, декалькоманией и должны обеспечивать их 
четкое и ясное изображение в течение всего срока службы. 

ГР 8376376 ^ : — 

от 26.03.86 Перепечатка воспрещена 


Издание официальное 



1«5. .На лшіевьіх панетщх РЭА должны наноситься исклю- 
нит^таьнр фушийоыальные найписи, необходимый шя ретаіеНия 
задач оператором. 

і 

2, ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАЧЕРТАНИЮ 

И СОСТАВУ ШРИФТОВ 

2.1. Надписи; выполняемые методом граБировки, клейме- 
ния, чеканки^ фотохимии, штемпелевания и окраской по трафа— 

- . р ету ДОЛЖНЫ' сротБетствоэать НО. О І О. 007. 

2і2. Для плоско.й дечатк начертание, осшиные размеры, 
состав шрифтов, пропорции знаков, толщина линий обвошси и 
расстояние между словами должны соответствовать 
ГОСТ 26ѵ02О.-В0. 

2.3. При сокращении надписей и применении аббревнатур 
следует учйтыватн, Что недопустимо, сочетание н цифр с 

одинаковыми и недоетатоино раашиными ко.нс{нгураіщйМИ. Наи« 
больщее количество ошибок Бознщкает при использовании букв, 
.сходньік по. оёшеь^. йачертанйю^ (А-Д^, 3-3 ).и по форме 
отдельных частей (Б-^-3— Ь-Ъ),. 

I 

3. ЭРЮНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИМВОЛАМ 

И ИК РАСПОЛОЖЕНИЮ 

3.1. Основные требования при проектировали символов - 
еТрогоѳ соответствие композиционного решения формы -его 
функдаональяому назначению;. й содержанию ото.бражаѳмой 
информации. 

3.2. Символу, обоэяачаюшёму ррщй й“Тѳ же объекты и:щ 
процессы, должно еоответстврваТЬ; одао смысловое значение. 

3.3. Необходимо применять сймбо'льі, привь^о дсеСши- 
руккОДеся е соответс'пзуюшями объектами и лроцессамн к не 
противоречащие их смьіелу, 

З.4.. Состав системы символов выбирается -ИЗ ■ существую- 
щих, прлучнвщих распространение в отрасли,, и ерр^оно- дейст- 
вующей НТД. 
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3.5. При проектировании новых символов следует поль- 
зоваться конфигуратс>ром в соответствии с 

ГОСТ 12.4.040-7,8. 

3.6. Символ должен быть спроектирован с высокой точ- 
ностью и детализацией, необходимой для однозначного и быс- 
трого восприятия его оператором. 

3.7. Рисунок символа должен быть четким и простым в 
начертании и не иметь избыточной информации. 

3.8. Цвет символа должен быть контрастньпи но отноше- 
нию к цвету панелей и зависеть от особенностей выбранного 
цветографического решения изделия и колористической компо- 
зиции. 

3.9. Линейные и угловые размеры символов должны 
соответствовать ГОСТ 12.4.040-78. 


4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАДПИСЯМ ■ 

И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЮ 

4.1. Правила составления текстов надписей должны соот- 
ветствовать ГОСТ 23090-78. 

4.2. Все надписи рекомендуется располагать до горизон- 
тали. 

4.3. В тех случаях, когда компоновка внешних устано- 
вочных элементов (ВУЭ) и надписи недостаточны для кодиро- 
вания, на панелях исцользуются графические элементы: линия, 
связующая или объединяющая (разомкнутая, замкнутая в кон- 
тур), образующая сетку (в таблицах); цвет, используемый по- 
МИМО кодирования: параметра для обозначения элементов и 
зон оперативных групп. 

Примечание. Цвет может использоваться в над- 
писях* линиях, таблицах к непосредствешю на поверхностях 
панелей- 

4,4* ВУЭу выполняющие одинжовые функции, но разме- 
щенные Б разных местах Инэделия, должны иметь ошютипньхѳ 
надписи. 
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4.5. Надішси должны быть четкими и краткими. 

4.6. При наличии места надписи должны выполняться 
полностью. При отсутствии символа и дефиците места надписи 
на панелях могут выполняться сокращенно или аббревиатурой. 

4.7. Необходимые сокращеніш выполнять в соответствии 
с гост 23090-78. 

4.8. Надписи должны раенолага-ться единообразно для 
каждого обозначаемого ВУЭ: 

на вертикальных панелях - над обозначаемым ВУЭ; 

на горизонтальных панелях - под обозначаемым ВУЭ; 

в случае бокового расположения надписей - слева по 
центру от- обозначаемого ВУЭ (рекомендуемое приложение 2). 

4.9. При обозначении функционально сгруппированных 

ВУЭ: , ■ 

на вертикальных панелях надписи, обозначающие группу, 
располагаются над группой; 

на горизонтальных панелях надписи, обозначающие группу, 
располагаются под группой; 

на любых (вертикальных, горизонтальных и наклонных), 
панелях надписи, обозначающие группу, располагаются слева 
от группы (рекомендуемое приложение 3). 

4.10. Надписи, обозначающие группу, выгюга-іяются шриф- 
том более крупным, чем надписи, обозначающие один ВУЭ. . 

4.11. При необходимости нанесения надписей на панелях 
в несколько строк мѳжстрочкшій интервал (минимально) равен 
0,5 высоты шрифта. Размеры межстрочных интервалов допус- 
кается увеличивать и выбирать из еомпоэнпионных соображений. 

4.12. Размеры буквешю- іщфроцых знаков устанавлива- 
ются в диапазоне от 20 до 40 угловых минут и определяются 
по формуле 

3 = 2^ -іе , 

где ^ — высота знака, м; 

і - расстояние от знака до глаз оператора, м; 

о( - угол Наблюдения знака, рад. 
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4.13. Для букв и цифр прямого контраста при веліічине 
наименьших деталей, минимальным считается размер в 5 7 угпо- 
вых миі^т с промежутком между ними в 1 угловую минуту. 

4.14. Читаемость и размер надоисей находится в прямой 
зависимости от освещонности, места их расположения, яркости 
и коэс}х}>ЕЩиента отражения (]юіш, а такисе яркостного контраста 
надписей с (|юном. Взаимосвязь этих характеристик представ- 
лена Б таблице рекомендуемого приложения 1. 

4.15. Яркостный контраст надписи и фона не должен 
быть менее 0,65. 
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, ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

. Рекомендуемое 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НАДПИСИ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО 
СГРУППИРОВАННЫХ ВНЕШНИХ УСТАНОВОЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
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